KAROL PICHLER 


urzednik c. k. Izby obrachunkowej, 
po krótkiéj, ciężkićj chorobie, dnia 21go Lutego 1865 rozstał się z tym światem, licząc lat wieku 54. 


Pogrążona w żalu Rodzina zmarłego, zaprasza pobożną Publiczność i Przyjaciół na exportacya zwłok dnia 22g0 b. m. 


‚ godzinie 4éj po południu z domu Nr. 352 przy ulicy Floryañskiéj. 


W Krakowie. — W Dr karni „CZASU“ Y Kirchmoyera. 1565 


